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Прісланыя  чрез  По^пѵ  Октября  нЪ  ;  J  день.. 

ОтЪ  го  го  Іюля  изЪ  консщан» 
нтінополя  nf шугаЪ,  чпю  рЪгпомЪ 
городѣ  чрезЪ  велІкОи  пожарѣ , 
боЛше  1,000  домовЪ  згорѣло . 
Король  швецкои  нынЪ  обрЪіиаеіті- 
ца  ,  вЪ  прсдградіи  Адріанополя. 

ОшЪ  Двіны  рѣки  1 1  сентября 
прошлая  вслікая  вода  вЪ  шемс- 
сварѣ  магаз'інЬ  турецкой  особою 
унесла,  которое  турки  ставятЪ 
за  худой  знакЬ» 

ИзЬ  вЪны  13  го  сентября. 
Его  Царское  Вслічесшво  сЬ 
портою  о  міру  намѣреніе  подо- 
жі'лЪ ,  на  томѣ ,  что  его  Царское 
вслічссгпво  свое  воіеко  иІЬподшю 
выведстЪ  ,  шакожде  бы  и  турки 
вЪ  сіе  государство  невешупали, 
протІвЪ  кошорого  султанЪ  нс 
токмо  кЬ  полшЪ  посланной 
армеи  прошівно  пэвелѣлЪ  ,  но 
4  И  *9- 
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и  короля  станіслава  сЪ  нЬсколко 
стами  турками  паки  вЪ  бсндерЪ 
лослалЪ. 

Изо  вБны  го  го  сентября. 
Хотя  о  смерти  короля 
швецкого  невЪрятЪ  ,  но  ньінБ 
уже  вЪ  гпретТе  нс  токмо  изЬ 
полши  и  изЪ  волоскаго  лагера 
и  изЬ  Адріанополя  подгпвер- 
жаіотЬ  ,  что  станіелава  и 
кТевского  ,  и  иныхЪ  мног  іхЬ 
вЬ  бепдеры  за  ареешомЬ  по 
везли,  и  шатры  ихЪ  всѣ  разодранъ! 
для  того  ,  что  они  всегда 
атаманской  ѳортаЪ  обѣщали 
когда  турки  блізЬ  полскои 
граніцы  прі'дутЪ  ,  то  сЪ  нУми 
полская  коронная  армеа  сово- 
купітца  ,  и  понеже  сего  нс- 
учі'нілось  .  сего  ради  турки 
велікую  досаду  имЪюшЪ  на 
союзніковЪ  швецкіхЪ. 
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изЪ  Лагеру  изЪ  подЪ  шшеш!на 
2  6  сентября  • 

Вчера  по  утру  вЬ  городѣ 
кінушо  138  бомбЬ  и  изЬ 
ніхЪ  одна  вЪ  домЪ  башмаш- 
ніковЪ  пала  ,  и  многіхЪ  людей 
побіла  ,  еще  одна  пала  блѴзЬ 
пороховой  башни  ,  но  н!  какой 
врсды  неучініло  ,  стрЪлба  не 
престанная  по  городу  бываете. 

ГородокЪ  дамЪ  ,  о  которомЪ 
преже  сего  п'ісано,  что  рускІмЪ 
достался  ,  но  нынѣ  сказываюгпЪ 
чщо  весь  выжженЪ.  . 

ИзЪ  онаго  Лагеру  р.9  сентября 
Стріэляні'с  изЪ  пупіекЪ  по 
городу  и  із  города  неумолчаюгпЪ, 
и  вчера  мѢщаня  выслали  сЪ  вели¬ 
кою  жалобою  его  свЬтлЪише- 
співа  князя  меншікова  про- 
сТшь ,  да  бы  указалЪ  стрѣляніе 
изЪ  пушекЪ  удержать  ,  которое 
/  •“  /  7Т  имЪ 
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ймЪ,  £вЪ  намѣреніе  пю  да  6Ы  онѣ 
кЪ  иному  склонілгсь-J  до  вечера 
обѣщано  ,  и  многіе  домы  отЪ 
бОйбЬ  разорены  ,  и  средней  ко- 
егііелЪ  святаго  Такова  выгорѣлЪ , 

Й  йюгО  для  вЬ  городѣ  велТкОй 
ударѣ  Слышали,  ко  неможемѣ  вѣ¬ 
дать  ,  отѣ  чего  то  у  ніхѣ  было. 

ИзЪ  Сауонского  Лагеру  изЬ 
йбдЪ  Шшалзуыта  14  сентября» 
ЗдѣсЬ  егце  мы  обрѣтаемся 
ho  старой  послоВімѣ  ,  сКолКО 
йоЛовЪ  столкЬ  МыслСи. 

Мьі  у;к с  были  вЬ  гОійовнйстп  , 
Да  бы  ЬородЪ  штралзуншЬ  бом- 
бардіровать,  и  во  оное  бы  время 
намЪ  ни  кто  непомЪшалЪ  .  но 
датдкЬй  полковнікЪ  оіп  арті'лерТіі 
не  котѢлЪ  сЪ  нами  ко  оному 
городу  гір!  бл?жатца ,  пю  мы  были 
прТнуждены  протІаЪ  воли  своей* 
вЬ  йаше  прежнее  мѣсто ,  кЪ 
Ііітралботу  вступіть .  изЬ 
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ИзЪ  Варшавы  30  сентября. 

Ни  вЪ  которыхЪ  Шемахѣ 
язѣ  подоліи  ,  и  изЬ  у  кра!ны 
о  король  шведцкомЪ  не  пТшутЪ, 
а  о  жівопіѣ  ево  ,  и  что  онЬ 
выздоров'ѢлЪ  о  томЪ  несумнѢ- 
ваюгпца  ,  но  мыслятЪ  что  мірЪ 
между  москвою  и  поршою  со¬ 
стоялся  ,  но  и  об  воіеку  ні  какого 

ІЪдѢнІ'я  нѣтѣ  . 

ОтЪ  рѣки  даіны  17  'сентября 
ЧрезЬ  у  игарскую  земСМЬ-  с.Шъ 
вѣдѣніе  изЪшурокѣ,  что  уніхѣ 
морѣ  паки  сЬ  нова  зачался  , 
вЪ  змгрнѢ  И'  вЪ  'островѣ .  к'і  п  рѣ 
та&Ь  умножіілся  Морѣ  ,  что 
болшая  часть  і|>раіі:дузскТхЪ  и 
гаЛанскІхЪ  гпорговыхЬ  людей 
от  туды  сЪ  своіми  каряблями  оіп 
ЪхаЛи.  вЬ  Прагѣ  гпакожде  умножі- 
лось  паче  же  между  жУдами. 
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изо  Голшгаеіна  29  сентября  . 
ВЪдЪніе  есть  из  швецкои  земли , 
о  зачінаніи  нБкоторыхЪ  крЪ- 
поедіеи  кЬ  защіщені'ю  проходовЪ 
судяныхЬ  до  сшеколны.  кото¬ 
рое  дЬло  чаю  mb  прежде  зімы 
eojc  совершігпь  . 

ВЪдЪніе  что  было  вЬ 
лагеру  ,  подЪ  шшешУномЪ  30 
сентября  .  27  сего  было  по- 
веліэно  что  той  нрчи  вся  бы 
аріиі-^рія  вЪапрошахѴ  на  бапіарі- 
ахЪ  поставлена  была  ,  такожде 
и  ыорпГіры  во  своіхЪ  мЪсшазвЪ 
поставлены  были  которое  все 
шои  ночи  управіли  ,  и  28  чіела 
вЪ  9  мЬ  часу  указано  изЬ  всЬхЪ 
пушекЬ  стрЬляпіь  и  изЪ  морт!рЬ 
бомбы  кидать  вЪ  городЪ  ,  и 
н!*  ю  часу  во  обЪдЬ  почали  . 
и  даже  до  вечера  безЪ  премолку 
<?і:ло ,  а  прежс  шого  веЪ  барабан- 


Йоябрь  '  '  7 

щТки  и  габуісглы  огпЪ  всЪхЪ 
пол'ковЬ  вЬ  апроши  собраны  был!, 
которые  перво  зорю  пробГли 
и  послЬ  того  габу?сты  почали 
-  тигры вашь  утреннія  сшг'хи  ,  и 
хлыша  то  непріятель  вЪ  ско¬ 
рости  на  валЪ  сшалЬ  ,  и 
у ді'йілся  что  оное  будетЬ,  и 
прежде  нежели  они  спод'Бвалі'ся 
услышали  пушечную  стрЪлбу 
и  кіданіе  бомбЪ  ,  и  вЬ  крат¬ 
кое  время  тако  осаждсннІковЬ 
понуділи,  чіпо  они  ночью  одного 
барабанщіка  выслали  ,  и  прімі- 
реніе  просгля  ,  на  которое  они 
и  получіли.  на  другой  день  рано 
ГосподінЪ  бассТэвіцЬ  и  полковигкЪ 
бракеніпалЪ  вЪ  городЬ  пущены, 
и  пріказано  имЬ  что  толко  шо 
пріміреніе  7  часовЪ  будепіЪ ,  и 
дабы  онЪ  вЪ  крагпцЪ  намѣреніе 
положили  что  хотяшЪ  дВлать. 


/ 


и  по 
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и’  по  гпомЪ4  отвЬшствовано,  поне¬ 
же  ни  которой  мЪщанІнЪ  ружье 


свое  нсхоіцетЪ  £рать,  шакождо 
и  помсрскоя  полкЪ  ружье  свое 

ИзЪ  Каменца  12  го  Сентября. 
Вѣдомости  подтверждаются  . 
что  турки  и  татары  еще 
у  хоцУма  стоятЪ,  гдЪ  они  эамокЪ 
укр'ВпляюгпЪ,  и  откуды  они  посла 
вЪ  полшу  послали,  бунтовщікц 
казаки  ,  которые  вЪ  нУмУровЪ  j 
и  віннікВ  вмЪст'В  собралКь  и  3 
деревни  ,  на  днепр у  разорили  . 


Печатано  вЪ  МОСКВІ)  лѣта 
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